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Neunter Abschnitt.
also filr unsoro Annahme, §. 72 (3):
(1)                               r2 -{- 2or'" coswi)- = c. Fur den einfacbsten Fall in = 1 crliillt man
(2)                                 ^2 -f- ?/2 + 2oj: — c,
also einen kreisfb'rmigen Querschnitt, bci dem. die Stab-axe aber niclit im Mittelptmkte liegt. Die scheerendo Kraft 1st nach §. 72 (7)
also  in concentrischeri Krcisen  constant und  an   der  Peripherie am grossten', ebenso \vie in dem Fallo dca constauteii  £.
Fiir m = 2 ergiebt sich als Gronsne fur dem Querschnitt. aus (1)
(3)               '      (1 -f 2 a) #a -1-~ (1 — 2 a) y* = c.
Da die Curve goscblossen soin muss, so kann dies iiur oino Ellipse sein. Es muss also, da wir a positiv angenommen luibon, c positiv und 2 a .< 1 sein. Darin sind die Ilulbaxen dieser Ellipse
Fig. 14.
(6) (7)
a <r" fl 1 + 2a1   ''....."  f I — 2a'       ^- p'
und kcirmen also (lurch Verfuguiig  Ubor « uncl G beliebig vorgeschriebeno Werthe luiben. Fiir  die Verschiebung w ergiebt   sich   aus §. 72 (4) (6)            w = c»cp = 2aff>d??/,
und die Curven einea constant on w sind gleichseitige Hyperboln. In den Axon dcr Ellipse 1st w = 0 und in dan vier Quadranten abwechselnd positir und riegativ. Fiir die Spannung erhalt man nach §. 72, (6), (7)
(1 —2a)yt       F, = ^a» (1 -f-2a)«
(JL03 C
DieLinien gleicherSpannung sind also hier ElmlioheEllipseii, aber sie weichen starker von der Kreisgestalt ab, als die Gronz-ellipse des Querschnittes (Fig. 14). Man sieht, class die am